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Stores Purchase 


Water Resources Department 

1. റിവർഗേജ് സ്റ്റേഷൻ (പുതിഗെ, കരുവന്നൂർ, ആളൂർ, 

കണയൻതോട്, കണ്ണവം) 
പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

കറന്റ് മീറ്റർ അനുബന്ധ ഉപക ര ണ ങ്ങ ളോടു കൂടി 
നമ്പർ ഡി5 - 1113 / 2006 . 

2014 നവംബർ 13. 5 എണ്ണം. 
ത്യശ്ശൂർ ഹൈഡാളജി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - 2, റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻ ( നെടും പോ യിൽ, 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 

ചെറു താ ഴം , കണ്ണ വം ) ഫുള്ളി ക്ലൈമാ റ്റിക് സ്റ്റേഷൻ 
ചെയ്യുന്നതിനായി അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 

(വാണിമേൽ, വാഴാനി ഡാം , മീങ്കര, പരപ്പനങ്ങാടി) 
ഡീലർ മാ രിൽ നിന്നോ മത്സര സ്വഭാ വമുള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

(1) സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെയിൻ ഗേജ് - 7 എണ്ണം 

(2) മാക്സിമം ആന്റ് മിനിമം 
- ദർഘാസ് നമ്പർ-1, ഡി5- 1113/ 06. 

തെർമോമീറ്റർ 

- 4 എണ്ണം 
മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഹെഡോളജി ഇൻഫർമേഷൻ 

(3) ഡ ആന്റ് വൈറ്റ് 
സിസ്റ്റം തൃശ്ശൂർ ഹൈഡ്രോളജി ഡിവിഷനുകീഴിലുള്ള വിവിധ 

തെർമോമീറ്റർ 

4 എണ്ണം 
സെക്ഷ നു ക ളിലെ പുതിയ ഗേജ് സ്റ്റേഷ നു ക ളി ലേക്ക് 
മെറ്റീ രി യോ ള ജി ക്ക ൽ ആന്റ് ഹഡാള ജി ക്കൽ (4) വിൻഡ് വെയിൻ 

- 4 എണ്ണം 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രവർത്തി. 

(5) അനിമോമീറ്റർ 

- 4 എണ്ണം 


3. Fully Climatic Station — ( Vanimel, Vazhani Dam , 

Meenkara, Parappanangadi). 

Stevenson Screen (Small) — 4 Nos. 
4. Fully Climatic Station — (Vanimel, Vazhani Dam , 

Meenkara , Parappanangadi). 
Evaporimeter — 4 Nos. 
Cost of tender form - 400 + VAT. 
EMD — 2 .5 % of quoted value . 


3. ഫുള്ളി ക്ലൈമാ റ്റിക് സ്റ്റേഷൻ (വാണി മേൽ, 
വാഴാനി ഡാം , മീങ്കര, പരപ്പനങ്ങാടി) 
- സ്റ്റീവെൻസൺ സ്ക്രീൻ (ചെറുത്) - 4 എണ്ണം. 

4. ഫുള്ളി ക്ലെമാറ്റിക് സ്റ്റേഷൻ (വാണി മേൽ, 
വാഴാനി ഡാം , മീങ്കര, പരപ്പനങ്ങാടി) 
ഇവാപൊറീമീറ്റർ 

- 4 എണ്ണം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + വാറ്റ്. 
നിരതദ്രവ്യം- ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 2. 50 % 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദവിവരങ്ങളും 3-12-2014 മുതൽ 
5 - 12 - 2014 വരെയുള്ള തീയ തി ക ളിൽ പവ്യത്തി 
സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആ ഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വില ( തിരിച്ചു ലഭി ക്കാ ത്ത വ ) രൊക്കം 
പണമായോ ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായോ അടച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിന്റെ മുകൾ 
ഭാഗത്ത് “ ഹൈഡാളജി ഡിവിഷൻ തൃശ്ശൂരിന്റെ കീഴിലുള്ള 
വിവിധ സെക്ഷനുകളിലെ പുതിയ ഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രവർത്തി എന്ന് 
എഴുതിയിരിക്കണം. ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
മുഖാന്തിരം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഹൈഡാളജി ഡിവിഷൻ, ചെമ്പൂക്കാവ്, തൃശ്ശൂർ- 20 എന്ന 
മേൽ വിലാസത്തിൽ 11 - 12 - 2014 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3. 30 - ന് സന്നിഹിതരായ 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . മേൽപറഞ്ഞ ടെണ്ടർ 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായിരുന്നാൽ 
അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 


The tender forms and the detailed specification can 
be obtained from the office of the undersigned during 
working hours on 3 - 12 - 2014 to 5 - 12 - 2014 on payment of 
cost of tender form ( non - refundable ) in cash or by 
Demand Draft. The envelop containing tender should bear 
the subscription “ Tender for Procurement of 
Meteorological and Hydrological Equipments to new gauge 
stations in Various Sections under Hydrology Division , 
Thrissur ” and should be addresseed to the Executive 
Engineer , Hydrology Division , Irrigation Complex , 
Chembukkavu , Thrissur- 20 . The tender document should 
be despatched by Registered or Speed Post only. Hand 
delivery /Courier services are not acceptable . Last date and 
time of receipt of tender is 11 - 12 - 2014 , 3 p . m . The 
tenders will be opened at 3 . 30 p . m . on the same day in 
the presence of the tenders who are present at the time 
of opening. Due to any reason if the tender date is 
declared as holiday, tenders will be received and opend 
on the next working day. Late tenders will not be 
accepted in any case . 


Office of the Executive Engineer, (Sd.) 
Hydrology Division , 

Executive Engineer. 
Irrigation Complex , 

(For and on behalf of the 
Thrissur- 20 . 

Governor of Kerala ) 


No . D5/1113/2006. 

| 13th November 2014. 
Competitive tenders in sealed covers are invited from 
the reputed manufacturers /dealers for the supply of 
following equipments to the office of the undersigned . 
- Tender No . - 1, D5- 1113/06 . 

Modernization of Hydrology Information System 
Procurement of Meteorological and Hydrological 
Equipments to new gauge stations under Hydrology 
Division , Thrissur. 

1. River Gauge Station — ( Puthige, Karuvannur, Aloor, 
Kanayancode, Kannavam ) 

Current Meter with Accessories - 5 Nos. 
2. Rain Gauge Station — ( Nedumpoyil , Cheruthazham , 
Kannavam ) 

- Fully Climatic Station - ( Vanimel, Vazhani Dam, 
Meenkara , Parappanangadi) 

(1) Standard Rain Gauge - 7 Nos. 
(2 ) Maximum and Minimum 
Thermometer 

- 4 Nos. 
(3 ) Dry and Wet Bulb 
Thermometer 

- 4 Nos. 
(4 ) Wind Wane 

- 4 Nos . 
(5 ) Anemometer 

- 4 Nos . 


